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f タイホン結語-カビ巧止ユニット 9 0 ) し 

ル- ムドライト- 



デシカント餘湿&換気 


取扱説明書 

を公寧獲曇聲寧绰琴ぶ 

•‘この商品は湿気を気体のまま州こ‘‘‘ 
捨てる除湿換気ユニットでず。 

/結露やカビを防止水捨て不要\ 

住まいの寿命を縮める'''^^ 24時間3日已曰、留守中ち 
余分な湿気を除去します 。 y 連続除湿び巧能です。 


/自動運転 — ^ 

/ (巨べージ） \ 

湿気の多いとさだけ自動的に 
\除湿+換気を行います 。ノ 


-パヮフルな除湿^ 

低温時でを、 
たっぷり除湿します。 


潜を...， 


ご愛用者アンケートにぜひご協力ください< 

今後のよりよい商品開発のため WEB 上で 
アンケートを実施しています。 

https://www.cs.daikinaircon.com/ 


舞錢馨繫辕!谋發寞を辞^^も奢窮を;;ミ 


酵^^^遞纖 錢纔纖戀繫 




参このたびはルームドライヤーをお買い上げいただき、まことにありびとラ 
ございます。 

参この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前にほ全上のごを意」に〜 3 ぺージ)を必ずお読みください。 

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。 
•保証書はおずお買い上げ曰、販売ち名などの記入を確かめてか5、大切に 
保管してください。 
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■ご使用前に、この r を全上のごを意」をよくお読み 
のうえ、正しくお使いください。 

■ここに示したま意事項は、ち記の2種類に分類し 
ています。いずれもち全に関する重要な内容を記 
載していますので、必ず守ってください。 

■本文中に使われる"絵表示’’の意味はなの通りです。 


A 


:と t 誤った取扱いにより、死 t や重傷などの 
' 〇重大な結果に結び付く可能性び大さいちの 。I 


八注意 


誤った取扱いにより、傷害を負5可能性、 
または物的損害の可能 I ‘生びあるをの。 
状況によつては重大な結果に結び付く巧 
能性があるをの。 


0 

禁止 

囚 

指示を守る 

园 

電源プラグを巧く 

圆 

めれ手禁止 



水めれ禁止 



■お読みになった後は、お使いになる方びいつでちご覽になれる所に必ず保管してください。 


電源プラグは、がたつさの 
ないように確実に差込む 


電源プラグの抜を差しで運転や 
停止をしない 




電源コードは、途中で接続したり、 
延長コードの使用.タコ足配線を 
しない 



ほこりび付着したり、接続び不完全な場 

合は感電や乂災の原因になります。 感電や义災の原因になります。 感電や発熱•乂災の原因になります。 


電源コードを、破損さはたり、 
加工したり、傷んだまま、 


吸込□や吹出口に指や棒などを 
入れない 


修理や改造は、自分でしない 


束ねたままでの使用はしない 




重いちのを載せたり、加熱したり、引つ 
張ったりすると破損して感電-义災の原 
因になります。 


フアンび高速で回転しており、けがの 
原因になります。 


0ます。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客 
様ご相談窓□にご相談ください。 


異常時(こげ臭いなど)は運転を 
停止して電源プラグを巧 < か、 
ブ レーカーを 切る 



臣叫 

运〇 


電源プラグ指おを守る 
を巧く 


異萬のまま運転を続けると故障や感電- 
义災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお 
客様ご相談窓□にご相談ください。 


1 oov 電源ながでは使用しない 



感電や义災の原因になります。 


設置場所によっては、 
漏電しや断器を取付ける 



取付けられていないと感電や义巧の原 
因になることびあります。 











棚置きで使用ずる場合には、 
水平で丈夫な場所で使用ずる 


巿販の転倒防止金具で 
固定してください。 


〇 

指おを守る 


ご使用中に倒れると落下に 
よりけびの原因になること 
びあります。 


室内専用です。巧下や天 
井裏、直射日光のあたる 
場戸斤、風雨のあたる場戸斤 
で使用しない 


〇 :〇： 


家具のずき間など狭い 
場巧で使用しない 


0團◎国® 

• I I II ■ 太太 I 


過熱や感電■漏電 ■ 火災の原因 
になります。 


麵しび悪くなり、発熱-発义 
の原因になることびあります。 


長期間使用しないとさ 
は、電源プラグを巧く 



€Q 

量原乃グ指示を前 
を巧く 

ほこりびたまって発熱-発义 
の原因になることびあります。 


可燃性ガスの漏れるお 
それのある場所へは設 
置しない 

§ 


万ーガスび漏れて、周囲にたま 
ると、発火の原因になります。 



のかかりやずい場所 
や、お室などで使用し 
ない 


別荘など無人で長時間 
ご使用になるときは、 
定期のに点検をずる 


x \ 

田口 


指ちを守る 


故障などにより運転が止まつ 
た場合、性能を十分に発揮で 
さない場合があります。 





感電や漏電 • 火災の原因に 
なります。 


精密機器-食品-美術品など 
の保存、動植物の飼育-栽1音 
など、特しゅ用途には使用し 
ないで < ださい。 

対象物に悪影響を及ぼしたり、 
製品の性能-品質低下や、寿 
命び短くなることびあります。 


めれた手で操作しない電源プラグを巧くときは、 

電源コードを引っ張って 



電源コードを引っ張ると、コード 
感電の原因になることびありの断線などで、発熱•発火の原因 
ます。 になることびあります。 


特しゅ用途には使用 
しない 




吸込□や吹出□または排気 □ 
をカーテンや巧団毛巧などで 
ふさびない 

愛を 

能力な下や故障の原因になる 
ことびあります。 


動植物に直接風をあて製品の上に、巧びんなどの 
ない 水の入った客器を置かない 



動植物に悪影響を及ぼす原因漏電によって感電や発义の原 
になることびあります。 因になることびあります。 


製品か日の風び直接あたる 
ところや、真下に燃焼器具 
を置かない 


製品の上に、ものを載せたり屋外排気□の近くにらのは 
つり下げたりしない 置かない 



0 



高湿多湿の空気び出ます。 

落下によりけびの原因になる重転条件によっては露び滴下 
ことびあります。 する場合びあります。 


壁にかけてご使用のとき 
は、丈夫な壁または柱を 
還ぶ 

因© 

指术をずる 


落下によりけがの原因になる 
ことびあります。 


ま全上のご注意 





























運面前の準備 


リモコン 


電池を入れる 


©、©を， 
まちびえな 
- V いで！、 



I ふたの胃マークを指で軽く 
押え手前に引く。 

P 単3形マンガン乾電池、または 
アルカリ乾電池を 2 個入れる。 
3ちとどおり兩たを閉める。 

■使いかた 

•送信部を本体の受光部に向けてく 
ださい。カーテンなど信号をさえ 
ざるちのびあると作動しません。 
•落としたり、水び入らないよラに 
してください。 

•送信でさる距離は約已 m です。 


■電源プラグをコンセントに 
差し込む。 



お願い 


電池について 



給気口びある場合は 
屋外から湿気び入ることび 
ありますので、運輯時には 
閉じて < ださい。 



お知5せ 


知っておいてください 

- 

•下記の条件 L ツがで運転を続けると、安全装 
置び働さ、運転び停止する場合びあります r 
室内温度 [-]日で〜40で— 

•運転条件範囲内においてを下記の様な病 
象び起こる場合びあります。 

①屋外の気温び低い場合、排湿ホース出 
□び凍結することびあります。 

凍結すると性能に支障をさたしますの 
でお湯などで氷を溶かしてからお使い 
<ださい。 

⑤室内高温時に（約 3 己でし^上）フィル 
ターな どの目づまりで風量び減つた場 
合に保護装置び働さ能力び低下する事 
びあります。 


I 交換は2本同時に、同種の新しいものをお使いください。 
I 長期間ご使用にならないときは、全部取り出してください。 
I マンガン乾電池の寿命は通常のご使用で約1年ですび、 
アルカ U 乾電池のちがマンガン乾電池より長寿命でず。 

I 乾電池には「使用推奨期限」び明記されておりますび、本 
体の製造年月曰によっては、乾電池の使用期間び短くな 
る場合びあります。 


リモコンについて 

• 電子式点打方式の堂光灯（イン 
ノ く一夕一堂光灯など)びあるお部 
屋では信号を受けつけにくい場 
合びあります。このよラなとさ 
には、販売ちにご相談ください。 

• U モコンで他の電気機器び作動 
する場合は、電気機器を離すか、 
販売店にご相談ください。 

♦送受信部に直射日光びあたると作 
動しにくくなる場合びあります。 


運輯の前に 


各部のなまえと働き/運転前の準備 














































30 40 60 70 80 90 

相がしつど（。ふ） 


♦住まいとしつどの関係 

お害の也配が少ない<— I —>湿害のん、配が高い 


r 自動運転について j 

• お部屋のしつどびカビや結露のむ配の高 
IA 約 60 %な上にならないように、風量 
ヒーターを運転制御し、住宅に理想のし 
つど環境を維持します。 

(^ T ) 適湿サインランプび点灯してを、 
ヒーターの運転を行ラ場合びあり 
ます。 

•連続運転により、住宅の寿命を縮めるカビ 
や結露の原因の一つである、室内のを分な 
しつどを除去します。 

•しつどび高いとさには自動的に、パワフル 
運転をしますので運転音び大さ < なり吹出 
温度も上昇します。しつどが下びると運転 
音はルさくなります。 

•運転条件により、設定しつどにならない 
場合びあります。 


戸動面 


, 自動運転 

1 〇対町。 

本体の運転ランプび点灯します。 

■停止したいとき 

イで止 

2 〇を押す。 

本体の運転ランプび消打します。 
※停止後ちヒーター保護のため 
数分間フアンは回転します。 



イ亭止自動運乾 

お手入れ 


自動運輯イメージ 


局い 


日日％下に保たれている間は 
ヒーターの運転を停止します。 
※運転ランプは点好したままです。 


f 換気運乾パヮスレ運廚1 

a 

a 

1 1 

/6時間 

12時間、 

(〇 

回) 

週間 

取消ノ 

rnu 

a 

L 




ほい 
約60〇/〇 



しつどび高くなると 
自動でヒーターの 
運乾を開始します。 


適湿サイン 
消打 


く::;家に優しいしつど 

※乾燥しすぎる事 
はありまはん。 


〇 〇 
3 2 

室巧温度(で) 


6 





















パワフル運面 • 換気運拓 


パワフル運面 


パワフル運転 

〇を押す。 

本体の運転ランプび点打します。 

■停止したいとさ 
停止 

〇を巧す。 

本体の運転ランプび消巧します。 
※停止後をヒーター保護のため 
数分間フアンび回転します。 


切タイマー運拓 


切タイマーボタンを押す。 


本体のタイマー運転ランプび点滅します。 

6時間、]2時間、2週間から選択でさます。 


換気運お 


換気運転 

Q を押す。 

本体の運転ランプび点灯します。 

■停止したいとき 
停止 

〇を押す。 

本体の運転ランプび消灯します。 



I 予約を取り消したいとき 
取消 

m を押す。 


本体の運転ランプび点打します。 


C パワフル運転について） 

• 1日 L / 曰の最大除湿運転を行います。 

室内を乾燥させたいときにご使用ください。 

• J のフ) レ運転中の運転音は大きくなります。 

また、室巧温度び上昇することびあります。 

♦電気代節約のため、タイマー運転と併用されることを 
おすすめします。 

(連続でお使いのときは、自動運転をご利用ください。） 

• 運転条件により、能力を発揮できない場合びあります。 


換気運転について 


I 微風換気(排気)運転をします。（除湿塵転は行いません。） 

I 屋外の湿気び多いとさは、室内に湿気び流れ込むこと 
びありますので、自動運転をご利用ください。 

I 燃焼器具と一緒にお使いのとさは、別途十分な換気 
を行ってください。 


A ま意 


切タイマー運輯について） 

♦停止までの残り時間をタイマー設 
定します。（設定よりちタイマーの 
切れる時間び最大10分程度ずれる 
ことびあ0ます。） 

• 切タイマー終了時(運転停止時)お 
知らせ音び鳴ります。 

•切タイマー運転設定後にち、運転 
停止時間は変更でさます。 

再度、切タイマーボタンを押して 
ください。 

•切タイマー運転中、ほかの運転ボ 
タンを巧ずとタイマー運転は解除 
されます。 

♦停止中に切タイマーボタンを押す 
と、前回の運転モードでタイマー 
運転します。（工場出荷時には、自 
動運転に設定されています） 


I 換気扇との併用は避けてください。併巧する場合は、別売の逆流防止ダンパーセット（ウォール 
カバー付)を取り付けてください。 （ じ1□ぺージ） 

①ルームドライヤーの排気風量び低下し、しつどび下びらず故障の原因になることびあります。 
③高気密住宅の場合は、外気び逆流し故障の原因になることびありまず。 

⑤屋外の気温び低く、室内び高湿の場合、化誦觀ドライヤーの停止中に換気扇を併用されますと、 
排湿ホース巧に屋外から低温の空気び流簾隱讓魏湿ホースのが側に結露び発生し、室内に水滴 
び落ちることびあります。 


運転/パワフル運転•換気運転/切タイマ—運転 











お手入れのしかた 

/——八注意- 

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜いてください< 


エアフイルターの掃除(約1力月に一度がめやすでず) 


1前面パネルをはずす。 



•パネ j し中央の差込みを本体差込口より 
ゆっくりと左に回しなびら引さおく。 


^エアフィルターをはずす。 



この部分をつまんで 
取り出してください 

•フィルターを引っぱらないように 
取り外す。 

一 お知らせ- 

• 長期間のご使用で巧れびひどくなった場合 
は交換をおすすめします。 

•巧れたまま使用すると、除湿能力び低下し 
電気のむだ使いになります。 

□□る □口を 

エアフイルター ] 29922] 


3エアフィルターを掃除ずる。 

•水洗いするか、掃除機でホコ U を吸い 
取る。 

♦ミちれのひどいとさは、中性洗剤を溶か 
しためるま湯で洗い、しわにならない 
よラに曰陰でよく乾かす。 



ゆっくりとちに回しなびら押込み、抜 
けない事を確認する。（パネルのマー 
クの方向を合わせてください） 


♦エアフィルターは、お買い上げの販売店ま 
たはダイキンお客様ご相談窓□にお申し込 
みください。 

•エアフィルターは不燃物コ'三として処分く 
ださい。 

♦お問い合わせは、]已ページをご覧ください。 
















切タイマ ^、 ST 
^6時間に時間、^ 

a a 

、2週間取消ノ 


換気運乾パヮ：7ル運乾 


EM 


イ旱止自動運転 

お手入れ 


長期間使わないと 


排湿ホースび排気□からはずれていませんか。 


取付箇所びぐらぐらしていませんか。 



お願い •使用に際しては、定期的に点検を行ってください。 

へ •別荘など人のいない環境でお使いの場合にも、定期的に機器の 

点検とフイ>1レターの掃除をしてください。 


本体の吸込口、吹出口、屋外排気口び 
ふさびれていませんか。 


電源プラグの変形、破損、コンセント (; 
差し込み時のゆるみはありませんか。 


A 注意 


本体.リモコンの掃除 


I 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 

I 前面ノ くネルび落ちないよラにしっかりと手で支えて操作してください。 

I ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のをの、みびさ粉、タワシなどのかたいをのは 
がわで「し飞で/ド' 7 VI 飞 

I 前面ノ ネルは確実に取り付いていることを確認してください。 


お手入れのしかた 










据付(あ設)のしかた 


この商品は、お客様ご自身で取り外し、取り付けできます。 
詳しくは、別紙の据付説明書をご覧ください。 

•お部屋の状況にあわせて据付タイプを r 壁掛けタイプ」と r 棚置さタイプ」か b お選び 
いただけます。 

※下記の据付図は r 壁掛けタイプ横据付」です。据付手順はどのタイプを選んでいただ 
いてち共通です。 

取付ネジネジ巧 


© 壁面への取付け f 



〇排湿ホース 
の接続 

Li 

1 ~~ n 



引っかける 


〇籍場所の 


-八注意- 

ドライエア吹出口の 
近<に障害物びある 
場合は本体を障喜物 
か！51日 cmL ツ上離し 
て < ださい。 


本体 

裏面 

'' 

A A 


す 

据付ホ反 

ご 


\\ 

致 


I 反、、 

時 

計 

ま 

ね 



0本体ケーシングの切断 

(背面取あ時は不裏 ( 排湿ホース 


0 ネジ位置の決定 

〇排湿ホースを壁面の 
貫通巧に通し切断 


A 注意 


〇防虫ネット 
付ェルボの 
取付け 


ホースは下り勾配にしてください。 
ホースにトラップびできないよラに 
してください。（排湿ホース内に結 
露水びたまることびあります。） 

.本体 


本体 



下り勾配 



差し込む 

防ちネット付ェルボ 


トラップが出来ないように 


壁面の責通穴 

I | 〇 1 mmm | 〇 | 

の八ァ埋め 



お知5せ 


•移設の際には、必要に応じて下記の部品を 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にお申し込みください。 


品 名 

品 番 

排湿ホース （2 .已1710 4已 mm ) 

1299238 

防虫ネット 

] 29924己 

エルボ 

1303360 

据付型紙 

]3] 已332 

を流防止ダンパ-セット(ウォ-ルカバ-付） 

KDE 949 A 4 


•ノ テはホームセンターで空調用ノ テをご購入 
ください。 

•結束バンドは市販のちのをご利用ください。 
•排湿ホース、防虫ネット付エルボは不燃物ゴ 
ミとして処分してください。 

•お問い合わせは、 ] 己ページをご覧くださし、 
♦高気密住宅に移設する場合は、別売の逆流防止 
ダンノ くーセット（ウオールカノ（一付)を取り付け 
て < ださい。 

(換気扇併用時に外気び逆流し故障の原因に 
なることびあります。） 
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故障かな？ が暗ではあ0ません。 

次のような症^|犬はそれぞれ理由がありまず。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 


あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。 


エアフィルターが巧れていませんか？ 


いやなニオイがずる 


• ブレーカーび 切れていませんか？ 

•電源プラグがはずれていませんか？ 

• 停電ではありませんか？ 

• U モコンの電池は入っていますか？ 

•エアフィルターび巧れていませんか？ 

•ルームドライヤーの吹出□、吸込□、排湿ホースの 
先端をみさいでいませんか？ 

•窓や扉び開いていませんか？ 

•換気扇を回していませんか？ 

•運転モードは適切ですか？ 

• お部屋び広すざませんか？ 

• ガスフアンヒーターなど水蒸気び発生するものびありませんか？ 


運輯しない 

(運転ランプが消えている) 


なかなかしつどが 
下が5ない 


お調べくださし、 


♦内部に、除湿のためのヒーターび入っていますので、 
室内の湿気び多い時には暖かい風び出ることびあり 
ます。 


吹出口から温風が出る 


* 室内の湿気のみを濃縮して排出するため、屋外に出 
る空気は微量です。 


屋外の排湿ホースか5の 
空気の排出量が少ない 


• 自動運転では、しつど約己0%!；^下では運転び自動的 
に停止します。 


自動運転中に、運転が止 
まっていることがある 


♦内部のヒーター保護のため、運転停止後数分間ファ 
ンび回転します。 


運輯停止後もずぐに運輯 
が止ま！5ない 


湿気を気体のまま排出するため、水はでません。 


運転しても排気□から水 
びでない 


故障ではありません 


据付(移設)のしかた/故障ではありません 




















^ 障かな？ 


すぐに販売店へ 


A 警告 


I 異常時にげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを巧くか、 
フレーカーを切る。 

異萬のまま運転を続けると、故障や感電-乂災などの原因になります。 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


■修理や改造は自分でしない。 

不備びあると感電-火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 


下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください 


■運輯ランプと適湿サインランプが 
交互に点滅する 
■電源コードやプラグが異常に熱い、 
または傷んでいる 
■運輯中に異常音がずる 
■誤って異物や水を入れてしまった 
■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器 
びたびたび切れる 
■運輯ボタンの操作び不確実 
■こげ‘臭いニオイがずる 


運転を停止して電源プラグを 
抜<か、 ブレーカーを 切って 
販売店へご連絡ください。 


〇 




ノ 


■停電に なったら ■雷びなりだしたら 

万一の停電でも、通電ずれば停電前の 落雷のおそれがあるときは、製品保護の 
状態で再び運輯し始める r 才ート- ため、運乾を停止し、電源プラグを巧く 

リスタート」機能を採用しています。 か、ブレーカーを切ってください。 


—么注意- 

•性能不足や、機器の故障などによりカビや結露を防止できなかった場合、発生した 
湿害 ( L よる}貝害の補償はいたしかねまずので、ご了承くたさい。 







尸 ± 様 


~~ g 一—~一 〜 ~ 一 巡一種 

JTKIOBS-W "I 

方 式 

デシカント除湿 & 換気 

電 源 

単相] 0 OV 已日 Hz/ 日 OHz 

除湿能力 

」 1 S 定格 

(L/d) 

10 

低温時 

(L/d) 

4 

換気 風 重 

( mVh ) 

15 

消 費 電力 

(W) 

20〜400侈段階自動制御） 

運転音 

最 大 

(服） 

43 

目串 曰 曰寺 

( d 日） 

28 


一戸建(木造）マンション 

8畳 （13 m つ〜14畳 (23 m う 

参考：留守中（※り 
(80m VI フ□ア） 

が形寸法(高さ X 幅 X 奥行） 

( mm ) 

299 X 437 X 190 

質 量 

( kg ) 

5.6 

付属品 

V _ 

取扱説明書(1)、据付説明書(1)、保証書(1)、据付型紙(1)、 
取付ネジロ)、排湿ホース（1)、防虫ネット付エルボ(1)、 
アンカーネジ(2)、パテ（1)、結束バンド（1)、リモコン（1)、 

単3乾電池(2)、表示銘板(1)、 J 


• 除湿可能床面積の目安は J 旧（曰本工業規格)に基づいた数値です。 

•定格除湿能力は室内温度27で(低温時は室内温度日で）、相対し つど 60% を 持続す る 室内で運転 
したときの1曰あたりの除湿量です。（排湿ホース長 0.3 m 時） 

• この仕様数値は、己日 Hz • 日日 Hz 共通です。 

• 2 階建し: ij ： の建物の留守宅管理に使用される場合には、総フ n アー 面積び8日 m 2 な_下の場合で 
も、 ] フ n アーに 1台ず つ 設置してください。 

• 製品改良のため、仕様の一部を予告なしに変更することびあります。 

(:※ 1) 留守中とは、室内での湿気発生源びなく、扉の開閉などによるがからの湿気流入びない状 
態をさします。 


すぐに販売店へ/仕様 
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戸呆証とァフタ-トビス 


保証について 


■保証書相 U 添)は販売店で所定 
事項を記入してお渡ししますの 
で、記載事項をお確かめのラえ、 

大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ曰から]年間です。 



補修用性能部品の最低保有期間について 


I ルームドライヤーの補修用性能部品の 
保有期間は製造な切り後8年です。 

I r 補修用性能部品」とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品のことです。 


修理を依頼されるとを 

■1 ]ぺージ〜12ぺージに従って調べていただき、 
なお異萬びあるとさは、必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、 
お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 

I 保証期間中 I 

保証書の規定に従って出張修理させていただ 
さます。 

その際には、「保証書」をご提示ください。 

I 保証期間経過後 I 

修理すればご使巧でさる場合は、ご希望に 
より有料にて修理させていたださます。 

修理料金は技術料+部品代+出張料などで 
構成されています。 


点検整備のおずずめ 

■ルームドライヤーを数シーズンご使用になり 
ますと内部びミちれ、性能び低下する場合びあ 
ります。通常のお手入れとは別に点検整備を 
おすすめします。点検整備には、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合 
は実費び必要となります。 


移設について 

■この商品は、お客様ご自身で簡単に取り外し 
取り付けびでさます。 （ 0ページ） 
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お客様ご相談窓口 


お客様ご相談窓口のご案内 




商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは良’ イキンコンタクトセンター] へご連絡ください。 


タイホン3ンブクト它ンタ- (お客様総合窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通巧設定のちは、最初に lEH をダイヤルし了いただホ.発信ま号の通巧をお願いしております。 


顯0120 -88-1081 


(全国共通フ IJ - ダイヤル） 


FAX でのお問合わせは 0120-07-0881 ( FAX き用フ U — ダイヤル） 


http://www.daikincc.com 


にホ目談巧応ホームぺージ） 


宮業時聞 

24時間36已日ち t 応し、たします。 

巧な業務 

商品に関するすべてのご相談- 
お問合わせをお受けいたしまず。 
/修理、メンテナンス、取扱い、、 
機種逞定および別売品' ミ肖耗品- 
補巧部品の販売など 







国— 

■■■ 


因 


お客様メモ 


3 P 262577 -1 B M09B298B(1 11 1) 圃 


ご購入店名 

TEL _ 

据イ寸年月日 年月日 


タイホンエ業 《 R 式舍 *t 

本社干 530-8323 大阪巿北区中協西二 T 目4番12号梅田センタービル 
ま京ち社干 108-0075 ま京都港区港南二 T 目18番1号 JR 品川イーストビル 


二な元 バーコー ドは製造用 コー ドです。 


この取扱説明書は 
再を紙を使用しています。 



※ルームドライヤーの補修用性能部品の最低イ呆有期間は製造巧切り後8年です。 


I 電源 コードび異常に熱い。 

I 電源 コードび破れている。 

I 安全装置 (ヒューズ-ブレーカー- 漏電 しゃ 
断器)びたびたび作動ずる。 

I 運商 スイツチやボタンの操作び 不確実。 

I その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源プラグを抜くか、 
フレーカーを 切ってから、 
必ずお買い上げの 
販売店に点検-修巧を 
ご相談ください。 


長年ご使巧になるルームドライヤーの点検は定期のに! 


呂 

0 I II 

0.5 1 2 2.5 

排湿ホース長 ( m ) 



除湿量は排湿ホースの長さによっても変わります 

温度27む、しつど60%のとき 
「パワフル」運転での値 


運転中は、お部屋の窓や扉の開閉を 
できるだけ少なくし、気密性を 
保ちますと効果的でず。 


窓や扉の開閉は少なく 


洗濯物をより早く乾かしたいときには、 
乾いた風がを類にあたるように 
扇風機などを併用ずると効果的です。 


カビと結露の防止には、 

長時間連続除湿が効果的です。 
f 本機は、面倒な水捨て作業び不要ですので、 
V 2 4時間3已己曰しっかり除湿でさます。 


先濯物には風をあてて 


虫爵發値も"^がお 


ミ ちっと 
••/効果的に 


このような症状 
はち〇ませんか？ 


















































